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XXXIX. Obfervatio ingrejjus Veneris in 
Solem 3 die Junii, 1769, habit a Gryphif- 
waldiae, ab Andr. Mayer, Pro/'. /?<?£. 
Communicated by Mr. John Ellicof, 
F. R. S. 


Read Nov. i6,T~V E R omnem diem coelum Ita nubl— 
1769. bus tedum erat, ut fere nulla hujus 

rariflimi phsenomeni fpedandi fpes fupereflet, donee 
circa horam feptimam vefpertinam in ea cceii parte, 
quam Sol occupaverat, nubes primum rarefeere cce- 
peruntj atque poft breve temporis fpatium liberum 
Solis confpedum conceflerunt. Non tamen fudutn 
omnino aerem, fed vaporibus adhuc repletum fuifle, 
undabundus Solis margo fatis fuperque docebat. Ufus 
fum tubo Dollondiano, egregiae virtutis, feptem pedes 
longo, quem poftquam in earn marginis Solaris par¬ 
tem direxeram, a Venere in ingreflii fuo juxta cal- 
culum hujus rei gratia inftitutum contingendam, 
odava hora 4' 35" temporis veri, eodem fere tern* 
poris momento, quo etiam Prof, et obfervat, Reg* 
clariff. Dn. Rohl per tub. refr. 16I ped. Solem in- 
tuenti Venus ingredi vifa erat, apparuit mihi unda 
in margine Solis nonnihil major atque nigricantior re* 
liquis, quam difeum Veneris fuifle paulo pofl con- 
vidus reddebar. Accuratiorem hujus ingreflus obfer- 
vationem negabat omnino athmofphaerae noftrae con¬ 
ditio* 
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ditto. Inter continuas et magnas undarum reciprocationes Venus 
ulterius progrefla, difformem valde et mutabilem femper praebebat 
faciem: ultra dimidium ingreflte diameter horizontalis tribus fere 
vicibus fuperabat verticalem, lumenque Solare intra margines 
Veneris et Solis contentum magis flavefcens reliquo imo fubrufi- 
lum mihi videbatur. Ipfa Veneris facies, diftorta nimium, irre¬ 
gularis, atque continuo obnoxia flexui, per reliquum obfervationis 
tempus talis erat, qualem figura adjeda exhibet. Paulo ante 
contadum interiorem, fafcia quad margini Solis alligata vifa eft, 
quae fubito foluta 8 h 22' 44" temp. ver. docebat ingreftum fuifle 
fadum, cujus mora fecundum hanc obfervationem, erat 18' 9". 
Nulla nec latellitis Veneris, nec ejus athmofphaerae veftigia, quae 
1761 nobis tam diftinde apparuere, nifi hue referre liceat, undas 
incitatlorem motum in ingreftu difei Veneris, atque luminis intra 
margines Solis et Veneris a reliquo diferepantiam. Nullus in tanta 
titubatione phasnomeni micrometri ufus erat, aut filorum, hunc in 
finem tubis applicatorum. Obfervatio quidem in fuburbii tugurio 
habita eft, ab obfervatorio ad 2000 paflus remoto. Non folum 
ad penduli motum ex obfervationibus alt. Solis correfp. corredum 
tempora notata funt, fed et beneficio foni ex fclopetis emifli re- 
duda ad motum excellentiflimi penduli Ellicotiani in obfervatorio 
fulpenfi. 



Punda defignant loca, in quibus 
lumen Solis fubrufilum videbatur* 


XL. Obfer** 



